Otomatik Rayli Tente Hizmetleri 

Guniimuzde sigara i^menin kapali alanlarda yasak olmasi nedeni ile bir^ok mekan alanlarini iistii a^ik 
§ekilde tasarlamaya ba§lami§tir. Ancak ki§ aylarinda yagi§tan korunmak igin, yaz aylarinda ise 
gune§ten korunmak i^in bu a^ik alanlarin ustiinun kapatilmasi da oldukga yararlidir. Bu 
durumda tente yontemi kuUanilmaktadir. §irketimiz yakla§ik olarak 30 yildir mu§terilerine bu 
hizmeti sunmaktadir. Firma hakkinda bilgiye http: / /www.aktente.com/tr/kurumsal.html adresinden 
ula§abilirsiniz. 

istenilen boyutta ve §ekilde tenteler §irketimiz tarafindan iiretilmekte ve mekanlara monte 
edilmektedir. Tentelerin a^ilip kapanabilir olmasi da mu§terilerimiz i^in biiyiik bir avantajdir. Bu 
sayede mekanda i^ilen sigara dumanlari da kolayca bertaraf edilebilir. A^ilip kapanabilen bu tenteler 
de otomatik rayli tente admi almaktadir. Tenteler istege bagli olarak i§iklandirmali olarak da 
iiretilmektedir. §irketimiz bu tenteleri iiretirken ileride herhangi bir sorun Qikmamasi i^in ve 
tentelerin her §eye kar§i dayanikli olmasi i^in iiretimde tamamen kaliteli malzeme kuUanmaktadir. 
Tiirkiye'nin birgok yerine hizmet verebilen §irketimiz her zaman mii§terilerini memnun edebilmek igin 
Qali§malarini siirdiirmektedir. Tamamen profesyonel bir §ekilde ^ali§an ekiplerimiz iiretim ve monte 
i§lemlerini kolayhkla halledebilmektedir. Qift tarafli tente modell eri de iirettigimiz tenteler 
arasinda yer almaktadir. Uriinlerimizin garantisi bulunmaktadir ve bu iiriinler yiUarca dayanabilecek 
glice sahiptir. Ozellikle mekanlara monte edilen bu tenteler aslinda istenilen her yere takilabilir. 
Mii§terilerinin istegine gore hareket eden §irketimiz her zaman onlarin yanindadir ve en kii^iik 
sorunda bile bu sorunlarin goziimiinii saglamaktadir. 


